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Anuncio - miércoles 15 de julio de 2026



Proyecto técnico obras Reurbanización de la
calle Puerta Falsa en Coscojuela de Fantova

Aprobación inicial del Proyecto técnico obras
Reurbanización de la calle Puerta Falsa en Coscojuela de
Fantova



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-72d14ca5.pdf
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